CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 19º RODADA 


Bs: 


Boca Juniors Gimnasia La Plata 


PA 


30/10/2027 às 20:15 
A Arie! Pnet 


Q estádio aberto Jacinto Amando (Ciudad de Buenos Aires) 


«3 Luis Miguel Rodríguez (pênalti) 
% Brahian Alemán 


18 Mohammed Al-Wakid 

Emanuel Cecchini 
Agustín Almendra 

9 Erahian Alemén 

B Leonardo Morales 


Cristian Pavón 


Ls Estatísticas 
Boca Juniors Gimnasia La Plata 
” Posse de bola (%) 23 
634 Total de passes 203 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 
Boca Juniors Gimnasia La Plata 


1. Agustín Rossi 17. Rodrigo Rey 


5. Carlos Zambrano 4 Leonardo Morales & 
17. Luis Advíncula 


48. Frank Fabra 


416. F Gerometta 
4 23. Maximiliano Coronel 
24, Germán Guiffrey 
5. Emanuel Cecchini 
7.Johan Carbonero 
10. Brahian Alemán (o) 


24, Carlos Izquierdoz (cy 
14. Esteban Rolón 
Y 16. Aaron Molinas 

4 29, Norberto Briasco 


faz. Agusta Alrtend 1.27. Manuel Insaurralde 


8. Luis Miguel Rodríguez & 
430. Rodrigo Holgado 


4 36. Cristian Medina 
38. Luis Vásquez 


Banco de Reservas 


13 Javier Garcia 1, Tomás Durso 
2. Lisandro López t2 Guillermo Fratta Cabrera 
37. Agustín Sández 125. Lucas Licht 
40. Eros Nazareno Mancuso 11. Matias Perez 
1a. Edwin Cardona f'15. Harrinson Mancilla 
23. Diego González 18. Nicolas Colazo 
33, Varela 18. Estanislao Jara 
41, Rodrigo Agustin Montes 22. Matias Miranda 
142. Gabriel Ramiro Vega 33. Nery Leyes 
130. Exequiel Zeballos 1/26. Franco Ramón Torres 
t31. Cristian Pavón & 37.S. Cocimano 


1 50. Vicente Taborda 43, Erik Ramirez 





